FRANCISZEK PIEPRZYK 


czeladnik krawiecki 


przeżywszy lat 46, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami zasnął w Panu dnia 22. stycznia 1914. roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu nastąpi w sobotę d. 24. b. m. 
o godzinie 4. po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana rodzina zaprasza Krewnych, 
Przyjaciół i Kolegów Zmarłego. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy „Concordia J. Welrego w Krakowie plae Szczepański £ 


